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САНИТАРНЫЙ  ВАГОНЪ 

ЕКАТЕРИНИНСКОЙ  ЖЕЛЪЗНОЙ  ДОРОГИ 

для  врачей  и  раненыхъ, 

- **&+?&*« - 

Екатерининская  (казенная)  желѣзная  дорога,  до  присоедине¬ 
нія  къ  ней  въ  1893  году  Донецкой  желѣзной  дороги,  а  въ 
концѣ  1894  года — участка  Сйнельниково-Нижнеднѣпровскъ  про¬ 
тяженіемъ  40  верстъ,  принадлежавшаго  до  того  времени  част¬ 
ному  обществу  Лозово-Севастопольской  дороги, — имѣла  общее 
протяженіе  495  верстъ  и  состояла  изъ  двухъ  отдѣльныхъ  ча¬ 
стей — восточной  и  западной,  раздѣленныхъ  означеннымъ  участ¬ 
комъ  Лозово-Севастопольской  жел.  дороги. 

Для  обращенія  на  каждой  изъ  сихъ  отдѣльныхъ  частей  Ека¬ 
терининской  ж.  дороги  .устроено  было  по  одному  спеціальному 
санитарному  вагону  для  врачей  и  раненыхъ. 

По  воспослѣдованіи  затѣмъ,  съ  1893  по  1896  г.  включитель¬ 
но,  измѣненій  состава  Екатерининской  ж.  дороги  послѣ  при¬ 
соединенія  къ  ней,  сначала,  всей  бывшей  Донецкой  ж.  дороги, 
а  затѣмъ  передачи  одной  части  ея  въ  составъ  Курско-Харьково- 
Азовской  дороги,  а  другой  части  въ  составъ  Юго-Восточныхъ  ж. 
дорогъ  и  послѣ  присоединенія  къ  Екатерининской  дорогѣ  участ¬ 
ка  Синельниково-Нижнеднѣпровскъ  Лозово-Севастопольской  ж. 
дороги  и  участковъ  Константиновка-Ростовъ  и  Константиновка- 
Ясиноватая  Курско-Харьково-Азовской  дороги, — вышеуказанные 
санитарные  вагоны  продолжали  обслуживать  тѣ  же  части  соб¬ 
ственно  Екатерининской  ж.  дороги  (совключеніемъ  участка  Си¬ 
нельниково-Нижнеднѣпровскъ),  на  которыхъ  обращается  боль¬ 
шое  число  поѣздовъ  и  вслѣдствіе  того  имѣется  и  большая  на¬ 
селенность.  Для  обслуживанія  же  остальныхъ  участковъ  Екате¬ 
рининской  дороги,  входившихъ  въ  составъ  ея  съ  1893  по 


1896  г.  подобныхъ  санитарныхъ  вагоновъ  не  имѣлось  и  на  этихъ 
участкахъ,  для  перевозки  раненыхъ  и  заразныхъ  больныхъ,  поль¬ 
зовались  особыми  санитарными  вагонами,  приспособленными  для 
сей  цѣли  изъ  товарныхъ  крытыхъ  вагоновъ. 

Назначеніе  санитарныхъ  вагоновъ  для  врачей  и  раненыхъ, 

Вагоны  эти  предназначены  для  слѣдующихъ  цѣлей: 

1)  Для  объѣзда  дороги  ея  врачами! 

а)  для  санитарныхъ  осмотровъ 
и  б)  для  пріема  амбулаторныхъ  больныхъ  въ  пунк¬ 
тахъ  дороги,  не  имѣющихъ  постоянныхъ  пріем¬ 
ныхъ  покоевъ. 

2)  Для  перевозки  раненыхъ  и  больныхъ  незаразныхъ  и 
оказанія  имъ  на  мѣстѣ  необходимой  первой  помощи, 

3)  Для  перевозки  заразныхъ  больныхъ  въ  нѣкоторыхъ 
неотлагательныхъ  случаяхъ. 

Вагонъ  снабженъ  хирургическими  инструментами,  перевязоч¬ 
ными  средствами,  дезинфекціонными  приборами,  употребитель¬ 
нѣйшими  медикаментами,  а  также  медикаментами  и  приборами, 
необходимыми  при  подачѣ  первой  помощи  внезапно  заболѣв¬ 
шимъ  (отравленнымъ  и  проч.). 

Вслѣдствіе  такого  оборудованія  санитарный  вагонъ  даетъ 
возможность: 

а)  найболѣе  скорой  подачи  помощи  пострадавшимъ  отъ  не¬ 
счастныхъ  случаевъ,  не  исключая  даже  производства,  въ  случаѣ 
надобности,  хирургическихъ  операцій  на  мѣстѣ  въ  самомъ  вагонѣ 
и  б)  подачи  немедленной  помощи  живущимъ  на  линіи  дороги 
служащимъ,  а  также  и  пассажирамъ  внезапно  заболѣвшимъ 
тяжкими  болѣзнями  и  нуждающимся  въ  немедленной  медицин¬ 
ской  помощи. 

Санитарный  вагонъ  представляетъ  особенно  важное  значеніе 
при  перевозкѣ  раненыхъ,  такъѴакъ,  при  пользованіи  для  сей 
цѣли  обыкновенными  пассажирскими  вагонами,  вносить  въ  нихъ 
раненыхъ  крайне  неудобно,  мучительно  и  иногда  гибельно  для 
послѣднихъ,  по  причинѣ  узкости  и  неудобства  расположенія 
въ  сихъ  вагонахъ  дверей  и  корридоровъ. 


Настоятельная  необходимость  въ  такомъ  вагонѣ  для  Екатери¬ 
нинской  дороги  обусловливается  также  и  тѣмъ,  что  служащіе, 
живущіе  на  линіи  дороги,  проходящей  по  степному  мало-засе¬ 
ленному  пространству,  лишены  возможности  пользоваться  част¬ 
ными  аптеками  и  врачами. 

Поэтому  желѣзнодорожный  врачъ  долженъ  выѣзжать  на  ли¬ 
нію  со  всѣмъ  необходимымъ  для  оказанія  больнымъ  и  раненымъ 
медицинской  помоши. 

Уетройетво  вагона  въ  медицинскомъ  отношеніи. 

Оба  санитарныхъ  вагона  для  врачей  и  раненыхъ  устроены  по 
одному  и  тому  же  типу  *  и  передѣланы  изъ  багажныхъ  трехъ- 
осевыхъ  вагоновъ  дороги. 

Вагонъ,  какъ  это  видно  на  прилагаемомъ  при  семъ  чертежѣ, 
состоитъ  изъ  4-хъ  главныхъ  помѣщеній,  а  именно: 

Р.  С.  Отдѣленіе  для  больныхъ  незаразныхъ  (въ  томъ  чи¬ 
слѣ  и  раненыхъ), 

A)  Отдѣленіе  для  заразныхъ  больныхъ, 

B)  Помѣщеніе  для  врача 

и  С)  Помѣщеніе  для  проводника  вагона  (фельдшера-кон¬ 
дуктора). 

Кромѣ  того  имѣются  слѣдующія  второстепенныя  (придаточ¬ 
ныя)  помѣщенія: 

Н)  Корридоръ,  отдѣляющій  хирургическое  отдѣленіе  вагона 
отъ  остальной  его  части, 

и  Б)  Ватеръ-клозетъ. 

Отдѣленіе  Р  О,  для  больныхъ  незаразныхъ,  имѣющее  въ  об¬ 
щемъ  своемъ  составѣ  площадь  14  кв.  метр,  (при  длинѣ  4720  мм. 
и  ширинѣ  2970  мм.),  состоитъ  изъ  двухъ  неравныхъ  помѣщеній, 
изъ  коихъ  главное  Р  (большее),  площадью  10,20  кв.  метр.,  пред¬ 
назначено  собственно  для  помѣщеній  раненыхъ  и  больныхъ,  а 
меныііее  О,  площадью  3,80  кв.  метр. — для  изолированія  глав¬ 
наго  отдѣленія  Р  отъ  сквозного  вѣтра  и  охлажденія  при  вносѣ 
въ  вагонъ  раненыхъ  или  больныхъ.  Эти  помѣщенія  Р  и  О  от¬ 
дѣляются  одно  отъ  другого  деревянной  перегородкой  съ  одною 
широкою  (1760  мм.)  трехстворчатою  дверью.  Такое  устройство 


вызвано  тѣмъ,  что  въ  меньшей  части  хирургическаго  отдѣленія 
приходящейся  въ  концѣ  вагона,— сдѣлано'  3  широкихъ  двери, 
(ю8о  мм.),  дающія  возможность  вносить  на  носилкахъ  боль¬ 
ныхъ  съ  3-хъ  сторонъ  вагона. 

Въ  этомъ  отдѣленіи  установлены  на  полу  2  кровати-носилки 
аа,  состоящія  изъ  двухъ  крашенныхъ  деревянныхъ  шестовъ  та¬ 
кихъ  размѣровъ,  какъ  въ  обыкновенныхъ  носилкахъ,  и  полотна, 
сдѣланнаго  изъ  листоваго  цинка  съ  прорѣзанными  круглыми 
отверстіями  для  стока  воды  и  крови.  На  носилки  кладется  ма¬ 
трацъ,  набитый  сѣномъ  или  соломою.  Для  того  чтобы  матрацъ 
при  движеніи  вагона  не  двигался  по  носилкамъ,  полотно  сдѣ¬ 
лано  ящикомъ  съ  приподнятыми  краями.  Продольные  края  по¬ 
лотна  образуютъ  ушки  для  продѣванія  деревянныхъ  шестовъ,  а 
поперечные  заворачиваются  внутрь  на  проволоку  и  запаиваются. 
Носилки  ставятся  на  особыя  подвижныя  массивныя  металличе¬ 
скія  подставки  съ  вилками.  Для  смягченія  тряски  при  движеніи 
вагона,  къ  основанію  подставокъ  прикрѣплены  каучуковыя  под¬ 
кладки;  кромѣ  того,  на  деревянные  шесты,  въ  томъ  мѣстѣ  гдѣ 
они  ставятся  на  вилки  подставокъ,  надѣты  каучуковыя  кольца. 
Для  устраненія  возможности  передвиганія  носилокъ  относитель¬ 
но  подставокъ,  эти  послѣднія  соединены  особыми  продольными 
прутьями  съ  гайками.  Кромѣ  того,  для  большей  надежности, 
при  вилкахъ  подставокъ  сдѣланы  накладки,  запирающіяся  послѣ 
постановки  носилокъ.  Въ  одной  изъ  кроватей  носилокъ  сдѣлано 
приспособленіе  посредствомъ  укрѣпленія  винтами  выдвижныхъ 
вилокъ,  для  подъема  ея  на  высоту,  необходимую  для  производ¬ 
ства  хирургической  операціи,  для  возможности  производить 
послѣднюю,  въ  случаѣ  надобности,  въ  самомъ  вагонѣ. 

Кромѣ  того,  въ  томъ  же  отдѣленіи  могутъ  быть  установлены 
3  подвѣсныхъ  и  одна  дополнительная  переносная  кровати.  Пер¬ 
выя  подвѣшиваются  на  кожанныхъ  ремняхъ  и,  для  устраненія 
раскачиванія  ихъ  на  ходу  вагона,  онѣ  укрѣпляются  къ  стѣнкамъ 
посредствомъ  кронштейновъ,  имѣющихъ  резиновыя  прокладки. 
Такимъ  образомъ  въ  отдѣленіи  Р  можетъ  быть  помѣщено  до 
6  раненыхъ  или  больныхъ. 

Независимо  отъ  приведеннаго  выше  назначенія  меньшей  части 
С  отдѣленія  для  больныхъ  незаразныхъ  оно,  при  необходимости, 
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можетъ  быть  утилизировано  также  для  помѣщенія  2-хъ  раненыхъ 
или  больныхъ,  при  установкѣ  одной  переносной  и  одной  под¬ 
вѣсной  кроватей.  Въ  этомъ  меньшемъ  отдѣленіи  С  устроенъ 
ледникъ  съ  люками  сі  и  е. 

Такимъ  образомъ  въ  отдѣленіи  Р  О,  въ  крайнемъ  случаѣ, 
можетъ  быть  перевезено  до  8  человѣкъ  больныхъ  или  раненыхъ. 

Заразное  отдѣленіе  А  съ  двумя  койками  устроено  въ  проти¬ 
воположномъ  концѣ  вагона  и  совершенно  изолировано  отъ 
остальныхъ  помѣщеній  вагона.  При  семъ  отдѣленіи  имѣются 
небольшія  сѣни,  въ  которыхъ  устроено  сидѣніе  для  служащаго, 
сопровождающаго  заразнаго  больного,  и  шкафчикъ  для  помѣ¬ 
щенія  бѣлья,  хозяйственныхъ  и  больничныхъ  принадлежностей, 
предназначенныхъ  собственно  для  заразнаго  отдѣленія. 

Помѣщеніе  для  врача  В,  расположенное  между  отдѣленія¬ 
ми  для  незаразныхъ  и  заразныхъ  больныхъ,  имѣетъ  входъ  изъ 
корридора  Н  и  герметически  закрытое  окно  Ь  въ  заразное  от¬ 
дѣленіе  для  наблюденія  за  заразными  больными.  Въ  немъ  помѣ¬ 
шается  аптечный  шкафъ  Ь,  письменный  столъ  с  со  стуломъ  к  и 
подъемнымъ  сидѣньемъ  для  принимаемыхъ  больныхъ,  столикъ 
Г  и  откидной  умывальникъ  е. 

Помѣщеніе  для  проводника  С  устроено  при  корридорѣ 
вагона  и  заключаетъ  въ  себѣ:  і)  сидѣнье  о  съ  дополнительными 
къ  нему  подъемными  частями  а  а  для  устройства  койки  для 
спанья, 

2)  Ларь  подъ  сидѣньемъ, 

3)  Шкафчикъ  настѣнный  надъ  сидѣньемъ  Ь 

и  4)  Подъемная  полка  е  съ  трубою  надъ  нею  для  постановки 
самовара. 

При  устройствѣ  санитарнаго  вагона,  кромѣ  удобнаго  распо¬ 
ложенія  отдѣльныхъ  его  частей  согласно  ихъ  назначенія, — об¬ 
ращено  было  вниманіе  на  возможность  содержать  его  въ  наи¬ 
большей  чистотѣ  и  производить  надлежащую  дезинфекцію,  для 
чего  во  внутренней  его  отдѣлкѣ  устранены  всѣ  мягкіе  и  труд¬ 
но  поддающіеся  очисткѣ  и  дезинфекціи  матеріалы.  Поэтому  стѣ¬ 
ны,  полы,  потолки,  койки,  мебель  и  другіе  предметы  сдѣланы 
преимущественно  съ  гладкими  поверхностями  и  окрашены  мас- 
лянною  краскою,  съ  предпочтеніемъ  бѣлаго  цвѣта,  на  которомъ 
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наиболее  будутъ  замѣтны  всякаго  рода  пятна  и  грязь;  всѣ  углы, 
при  соединеніи  потолка  со  стѣнами  и  послѣднихъ  между  собою, 
сдѣланы  съ  закругленіемъ. 

Для  болѣе  покойнаго  хода  вагона  онъ  снабженъ  мягкими 
(болѣе  длинными)  рессорами  съ  прослойками  между  листами 
изъ  резины  и  кромѣ  того  въ  мебели  и  койкахъ,  гдѣ  это  оказа¬ 
лось  возможнымъ,  введены  резиновыя  прокладки. 

Для  уменьшенія  въ  лѣтнее  время  внутри  вагона  жары,  а  въ 
зимнее  время  для  предохраненія  вагона  отъ  скораго  внутри 
охлажденія,  потолокъ  вагона  сдѣланъ  двойной  съ  промежуткомъ 
между  обѣими  его  поверхностями  и  верхняя  поверхность  кровли 
окрашена  бѣлою  краскою. 

Для  вентиляціи  вагона  въ  3“Хъ  главныхъ  его  отдѣленіяхъ 
установлены  на  крышѣ  вытяжные  трубчатые  вентиляторы  діамет¬ 
ромъ  2оо  мм.  и  при  нагрѣвательныхъ  батареяхъ  водяного  отоп¬ 
ленія  устроены  особые  аспираторы  (поддувальныя  трубы). 

Отопленіе  вагона  устроено  водяное — общее  для  всего  ва¬ 
гона,  топка  котораго  установлена  въ  корридорѣ.  Для  совершен¬ 
ной  изоляціи  заразнаго  отдѣленія  отъ  остальныхъ  помѣщеній  ва¬ 
гона  и  избѣжанія  проникновенія  заразы  черезъ  отверстіе  въ 
стѣнкѣ,  (отдѣляющей  заразное  отдѣленіе  отъ  помѣщенія  для  врача), 
для  пропуска  трубы  водянаго  отопленія,  устроенъ  при  означен¬ 
ной  труб  к  особый  сальникъ,  наполненный  дезинфекціонной  на¬ 
бивкой,  состоящей  изъ  пеньковой  плетенки,  пропитанной  вазе¬ 
линомъ  съ  карболовой  кислотой.  Деталь  этого  сальника  показана 
на  прилагаемомъ  чертежѣ. 

Описанное  выше  и  означенное  на  чертежѣ  расположеніе  въ 
вагонѣ  помѣщенія  для  врача  весьма  удобно  для  пріема  амбула¬ 
торныхъ  больныхъ,  входящихъ  въ  вагонъ  черезъ  корридоръ  Н, 
минуя  отведенныя  для  больныхъ  отдѣленія,  а  также  удобно  и 
для  наблюденія  врача,  какъ  за  заразнымъ  отдѣленіемъ,  чрезъ 
>  помянутое  выше  герметическое  окно  Ъ,  такъ  и  за  отдѣленіемъ 
для  больныхъ  незаразныхъ,  прямымъ  ходомъ  въ  послѣднее  че¬ 
резъ  корридоръ.  Кромѣ  того,  въ  исключительныхъ  случаяхъ 
надобности  прохода  врача  въ  заразное  отдѣленіе  па  ходу  поѣзда, 
устроена  снаружи  вагона  особая  длинная  проходная  подножка 
съ  поручнемъ  по  стѣнѣ  вагона. 


Для  удобнаго  внесенія  раненыхъ  въ  назначенное  для  нихъ 
отдѣленіе,  устроены  съ  обоихъ  боковъ  при  дверяхъ  удобныя  и 
широкія  выдвижныя  лѣстницы  о  3-хъ  ступеняхъ  каждая,  а  при 
концевыхъ  дверяхъ — сборная  изъ  двухъ  половинъ  лѣстница  о 
столькихъ  же  ступеняхъ. 

Всѣ  отдѣленія  вагона  имѣютъ  надлежащее  оборудованіе,  изъ 
числа  котораго  мелкіе  предметы,  какъ-то:  посуда,  бѣлье  и  проч. 
хранятся  въ  находящихся  при  отдѣленіяхъ  шкафахъ  и  ларяхъ  и 
при  томъ  оборудованіе,  относящееся  къ  заразному  отдѣленію, 
хранится  въ  этомъ  отдѣленіи  отдѣльно  отъ  таковыхъ  же  пред¬ 
метовъ  назначенныхъ  для  другихъ  отдѣленій. 

Описи  оборудованія  каждаго  отдѣленія  вывѣшены  въ  рамкахъ 
на  стѣнахъ  вагона,  а'  описи  мелкихъ  предметовъ,  находящихся 
въ  шкафахъ  и  ларяхъ,  вывѣшены  на  дверцахъ  шкафовъ  и  ларей; 
копіи  сихъ  описей  прилагаются  въ  концѣ  настоящей  брошюры. 


ІО  — 


Краткое  дополнительное  опиеаніе  уетройетва  вагона 
въ  техническомъ  отношеніи. 

1)  Основная  рама  и  ходовыя  части  обыкновеннаго  пассажир¬ 
скаго  шестиколеснаго  вагона.  Листы  рессоръ  хорошо  отполиро¬ 
ваны  и  имѣютъ  прокладки  изъ  каучуковаго  полотна. 

2)  Высота  и  ширина  кузова  взяты  самыя  большія,  которыя 
допускаются  габаритомъ. 

3)  Полъ,  стѣны  и  потолокъ  двойные.  Всѣ  углы  при  соеди- 

;  неніи  пола,  потолка  и  стѣнъ  закруглены  постановкой  штаниковъ 

съ  вогнутыми  поверхностями. 

4)  Внутренняя  обшивка  стѣнъ  и  потолка — вертикальная,  воз¬ 
можно  гладкая,  хорошо  прошпаклевана,  окрашена  бѣлою  крас¬ 
кою  и  з  раза  лакирована. 

5)  Полъ  хорошо  зашпаклеванъ  и  выкрашенъ  3  раза  свѣтло- 
желтою  краскою  съ  лакомъ. 

Примѣчаніе:  Гладкость,  хорошая  шпаклевка,  окраска,  лаки¬ 
ровка  и  вертикальность  обшивки  необходимы  для 
того,  чтобы  избѣжать  разныхъ  мелкихъ  щелей 
и  чтобы  была  возможность  производить  частую 
обмывку  стѣнъ,  потолка  и  пола. 

6)  Мебель  въ  вагонѣ  деревянная  безъ  обивки  и  хорошо  ла¬ 
кированная. 

Помѣщеніе  для  заразныхъ  больныхъ  отдѣлено  отъ  кабинета 
врача  двойною  капитальною  стѣною  безъ  всякихъ  щелей  и  отвер¬ 
стій.  Дла  наблюденія  за  больными  въ  этой  стѣнѣ  сдѣлано  окно 
съ  двойными  герметически  вставленными  стеклами. 
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О  II  II  О  I» 

предметовъ,,  находящихся  въ  помѣщеніи  врача. 


Кол. 


предметовъ,  находящихся  въ  аптечномъ  шкафу 
помѣщенія  врача. 


I.  Верхнее  отдѣленіе. 


Й 

Т* 

Названіе  предметовъ. 

Ко  і. 

1 

Н азва п  іе  н редметов  ь. 

1  Кол.| 

і 

Наборъ  кровососы,  банокъ. 

і 

9 

Стклянокъ  формен .  бѣл.  съ 

1  2 

Пульверизаторъ  паровой  . 

і 

притерт,  пробк.  въ  6  ун. 

1 1 

3 

Коробокъ  металлическихъ 

ІО 

»  .  .  .  .  »  і  ф. 

3 

для  горчичниковъ  и  му¬ 

и 

Стклянокъ  формен.  оранж. 

шекъ  . 

съ  притерт,  проб,  въ  з  ун. 

I 

4 

Коньяку . бут. 

(Ѵг‘ 

12 

Тоже.  .  .  .  »  6  » 

1  I' 

5 

Портвейну  ....  бут. 

'/-> 

13 

Банокъ  бѣлыхъ  .  »  і  » 

22 

6 

Зондъ  Фоше  для  промыванія 

14 

»  »  .  »  з  » 

12 

желудка  (въ  жестянкѣ). 

і 

15 

»  »  .  »  6  » 

II 

7 

Стклянокъ  форменныхъ  бѣ¬ 

іб 

»  »  .  »  і  ф. 

3 

лыхъ  съ  притертыми  проб¬ 

17 

»  оранжев.  .  »  і  ун. 

2 

ками  въ  і  унц.  .  .  . 

и 

і8 

»  »  »  6  » 

8 

Тоже  л  з  »  .  .  . 

8 

19 

Шинъ  картонныхъ  шт. 

20 

11.  Среднее  отдѣленіе. 


Лѣвый  ящикъ.  Правый  ящикъ. 


і  і 

Пипетокъ  глазныхъ  .  .  . 

2 

8 

Наборъ  лекарскій. 

і 

2 

Наборъ  зубной . 

і 

9 

Вата  гигроскопич.  | 

Г  2  8  я  . 

^  -  г® 

!  3 

»  перкуссіонный  .  . 

Т 

ІО 

Марля  гигроскопич.) 

^  V  О  х 
а  сь.  і-  2 
'о  Ы  5  = 

1—  Ш  ^ 

і  4 

Щприцъ-Проватца  и  диф¬ 

1 1 

Бинты  марлевые  . 

1  о  ^  ч 

и  05  'З  О 
я  р  <  о 

терит.  Менделя  .  .  . 

2 

12 

Бумага  парафинов.' 

[л  5 

5 

Аппаратъ  для  хлороформир. 

I 

13 

Ножницы.  .  .  . 

і 

6 

Щипцы  гортанные  для  ино¬ 

Примѣчаніе:  Перевязочныя  сред - 

родныхъ  тѣлъ  .... 

I 

ства  и  инструменты  хранятся 

ііх  14/*  Ж  Л  Л  АІІЧРГКП  ѴЖ  ІІШККіІ  ХЬ 

і  7 

Булавокъ  Карлсбадскихъ  . 

100 

О  О  Л»  С  иі  1%ЛЛ  іь  Іс  и/ѵ  II  Л  О  ліЦИАМЛ 

способленныхъ  для  стерилизаціи. 

13 


III.  Нижнее  отдѣленіе. 


і  Ступокъ  аптечных,  фарфор. 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ю 


и 


12 


13 

ч 


>  »  стеклян. 

Мензуръ  оловян  въ  і  ф. 

»  стеклян.  »  6 

))  »  »  з  » 

Воронокъ  стекл.  »  6  » 

»  »  »  з  » 

Лампочка  бензиновая  .  . 

Ножъ  съ  пробочникомъ  . 

Шинъ  лубочныхъ  Эсмарха 
арш . 

Тазиковъ  почкообразныхъ 
гуттаперчевыхъ  .  .  .  . 

Марли  іодоформ.  арш.  *  . 

Гипсу  жженнаго  .  .  ф. 

Ваты  гигроскопической  **  » 


I 

16 

Гребней  металлическихъ  . 

2 

I 

17 

Разновѣсъ  медицинскій.  . 

I 

I 

і8 

Вѣсковъ  роговыхъ  .  .  . 

2 

I 

19 

КапсулятороКъ  роговыхъ  . 

I 

I 

20 

Ложечекъ  роговыхъ.  .  . 

з! 

I 

н 

Шпаделей  роговыхъ  .  .  . 

2 

I 

Яшинъ  металлическій  съ 
стклянками  и  пробками  . 

I 

I 

!  і 

23 

Ящикъ  металлич.  съ  бин¬ 
тами  (запасъ)  **  .  .  . 

I 

ІО 

24 

Яшикъ  метал,  (клеенка,  лип¬ 
кій  пластырь,  з  мѣшка  для 
льда  и  кольцо  подклад¬ 
ное) . 

И 

!  2 

25 

Ваты  простой  (запасъ) .  ф. 

!  5 

5 

2  6 

»  салициловой  *  .  .  » 

і 

ю, 

27 

Марли  мягкой  (запасъ)  ар.** 

20 

5; 

28 

Ветоши  холщевой  **  .  ф. 

ІО 

15  Бинтъ  Эсмарха  съ  турни¬ 
кетомъ  (въ  коробкѣ) .  . 


*  Хранятся  въ  банкахъ  съ  при¬ 
тертыми  пробками . 

I  **  Хранятся  въ  метая  линеек . 

ящикахъ ,  приспособленныхъ  для 
стерилизаціи  въ  нихъ  паромъ. 
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О  ГІ  И  О  I» 

медикаментамъ,  находящимся  въ  аптечномъ  шка^ 
фу  помѣщенія  врача. 


Названіе  медика¬ 
ментовъ. 

Количество* 

ПОСУДА. 

1  :  г 
_•  = 

6:5 

Названіе  медика¬ 
ментовъ. 

Количество 

ПОСУДА. 

ТГв*  ■ 
||| 

Асііі.  сагЬоІіс.  сгузіаі. 

•а  ф. 

I 

Регг.  зиІГиг.  сіуяі.  .  . 

і  ун.; 

1 

I 

Асііі.  гпигіаііс  ііііиі 

» 

I 

— 

»  »  оху(1.  50І. 

і  » 

I 

— 

»  Іагіагіс.  риіѵ  . 

'А  » 

— 

і 

»  риіѵегаі  .  .  . 

з » 

— ; 

I 

»  Ьогіс . 

'А  »  , 

— 

і 

Ріогез  БііІГигіз  .  . 

3  »  і 

— ; 

I 

»  Іаппіс . 

«А  » 

- І 

і 

Сіусегіп  риг.  .  .  . 

6  ун. 

і 

— 

»  асеііс.  сопсепігаі. 

2  ун. 

I 

— 

Ситті  агаЬіс.  .  .  . 

'А  » 

— 

I 

>  Биірііигіс.сопсепі. 

I  » 

I 

— 

]оі!оГогт . ! 

•а  » : 

I 

»  заіісуііс.  .  .  . 

I  »  ! 

— 

і 

Каіі  сЫогіс . 

і  ф. 

1 

I 

АеіЬег  БшГигіс.  .  .  . 

'А  Ф 

I 

— 

»  Ьурегтап§апіс  . 

з  у»-; 

і _ і 

Атшоп.  Ііциісі.  .  .  . 

'А  »> 

I 

— 

»  ]оиа! . 

3  » 

_ 1 

і 

Апііругіп . 1 

і  ун. 

— 

і 

»  саияііс.  іп  БиЬзІап. 

'А  » 

— 1 

і 

Ац.  Іаигосегая  .  .  .  | 

3  » 

і 

— • 

»  Ьііагіагіс.  .  .  . 

2  » 

1 

АротогрЬіп.  тигіаііс  . 

і  гр. 

— 

— 1 

Ілциог  аттоп.  апізаі. 

3  " 

і 

Ац.  іІеБІіІІаІ . 

'А  Ф- 

1 

— 

Ьаиііап.  Ііциісі.  БусІепЬ. 

3  » 

і1 

і _ 

>  сЫогі . 

'А  » 

I 

— 

Ьіц  Геггі  5е54иісЬ1ог  . 

3  » 

і 

— 

1  »  саісія . 

'/2  .» 

I 

Ма§пез.  ияіа .... 

3  » 

— 

т 

Атуі.  Ігіііс . 

•А  » 

— 

і 

>  яиНигіс.  .  .  і 

6  » 

— 1 

'  I 

Аігоріп.  яиІГигіс.  .  гр. 

ІО 

— 

і 

»  сагЬопіс.  .  .  ! 

3  » 

— 

1 

Атуі  піігіі . 

1Аун 

т 

— 1 

Мегсиг.  $иЫіт  соггоя. 

‘А  » 

— 

I 

ВіятиіЬ.  зиЬпііг.  .  . 

'А  ф. 

, 

і 

МогрЬіит  тигіаііс.  . 

2  ііг. 

!  і 

СЬіпіп  тигіаііс.  .  . 

і  ун 

і 

Каіг.  2  сагЬопіс.  .  . 

і  ф. 

1  2 

СЫогоГогт  .... 

'А  ф. 

I 

— 

»  2  Ьогіс.  .  .  . 

6  ун. 

[ — 

I 

Соііоіі.  еІІаБІ.  .  .  . 

'А  ф. 

:  і 

— 

п  Ьготаі.  .  .  . 

3  » 

I 

СЫогаІ.  Ьуіігаі.  .  .  . 

I  ун. 

■ — 

і 

Кіігая.  аг§еп!і  .  .  . 

,  2аг. 

1 

Сосаіп.  тигіаііс.  .  грм. 

2 

— 

і 

Ыаіг.  сЫогаІ.  .  .  . 

;  бун. 

! _ 

СатрЬог.  Ігіі.  .  .  . 

'А  ф. 

— 

і 

ОІ.  атудііаіаг.  ііиіс.  . 

3  в 

I 

СоГГеіп  сіігіс.  .  .  . 

Ѵгун. 

і _ 

і 

»  Ьуоясіаті  .  .  . 

6  » 

I 

і 

;  Сиргит.  зиІГигіс.  .  . 

2  » 

— 

і 

»  Ііпі . 

12  » 

I 

і 

і  Саісаг.  ЬуросЫогоя.  . 

I  » 

— 

і 

>  гісіпі  .  .  *  .  .  . 

I  ф. 

I 

1 

СатрЬог.  пюпоЬготаІ. 

'А  » 

— 

і| 

»  ІегеЬіпіЬ.  .  .  . 

I  ф. 

I 

Сигаге  ...... 

1,0 

і 

— 

»  яіпарія  асіЬсг  .  . 

*А  ун. 

I 

— 

Еііхіг.  асііі  Наііегі.  . 

I  ун. 

і 

— 

»  тепіЬае  рр.  .  . 

2  <ІГ. 

I 

— 

і  Ехігасі.  заіигп.  .  .  . 

'А  Ф- 

і 

— , 

»  СГОІОПІБ  .... 

2  » 

I 

— 

РиІѵІБ  Оо\ѵегі  .  .  . 

Ѵзун. 

і' 

15 


Названіе  медика¬ 
ментовъ. 

Количество. 

ПОСУДА. 

5  І 

и  ьг  ; 

Названіе  медика¬ 
ментовъ. 

Количество. 

ПО» 

я 

1 

и 

X 

а 

я 

» 

Ри1ѵі$  га<і.  іресасиап  . 

•Лун. 

I 

Тіпсі.  то$сЬі  .  .  . 

1/2  У  Н. 

I 

_ 

)>  зесаііз  согпиіі 

1/2  » 

— 

I 

>  саппаЬ.  ішііс  . 

I  » 

I 

— 

Рііосагріп  гаигіаііс. 

ПО 

— 

I 

»  зігусіт  .  .  . 

I  » 

I 

_ 

РагаМепісІ . 

I  ун.і 

I 

— 

Врігіі  ѵіпі  гесіійса1І5$ . 

6  > 

I 

— 

Ка<і.  заіер.  риіѵ.  .  . 

I  » 

I 

Ѵазеііп.  аІЬ . 

6  » 

і 

I 

Вассііаг  аІЬит  риіѵ.  . 

‘/2  ф. 

I 

2іпс.  зиІГіігіс.  .  .  . 

I  » 

— ' 

1 

Запіопіп . 

I  ун. 

I 

»  сЫога! . 

72  » 

— 

ЗіГусЬпІП  511ІІ11ГІС.  гр. 

ІО 

— 

I 

МоисЬ.  сіе  Міііап  дюж. 

I  » 

— 

5о1и1.  аг$епіса1.  Ео\ѵ11ег 

I  ун. 

I 

і — 

Раріег  Кіуоііоі  короб. 

1  » 

1 _ 1 

Зетеп  Ііпі . , 

12  .» 

— 

!  і| 

8егит  апІіЛрІИегіІі- 

ТІПСІ.  )ОСІІ  .... 

6  » 

I 

- ' 

сит.  .  .  .флакон. 

3 

3 

— 

»  ѵаіегіап  .  .  . 

6  )) 

I 

опись, 

предметовъ,  находящихся  въ  отдѣленіи  для  боль¬ 
ныхъ  незаразныхъ. 


& 

Й  Названіе  предметовъ. 

о 

*о, 

Названіе  предметовъ. 

о, 

X 

Мебель: 

Кружки  Эсмарха  съ  принад¬ 

лежностями: 

і  Кроватей-носилокъ  съ  ме-  1 

таллическимъ  полотномъ. 

2 

7  Кружка  металлическая  .  . 

і 

2  Кроватей  деревянныхъ  пе- 

8  »  стеклянная  .  .  . 

і 

реносныхъ . 

у  Гидропультъ  Швабе  .  .  . 

і 

3  Кроватей  деревянныхъ  ви¬ 

сячихъ  . 

2 

Разныя  принадлежности: 

4  Табуретовъ  деревянныхъ  . 

2 

5  Угольникъ  для  графина  и 

ю  Икона . 

і 

стакана  . 

1 

1 1  Плевательницъ  жел.  лужен. 

2 

1 2  Крючекъ  -  вѣшалка  вагон¬ 

Приборы  хирургическіе  и 

ная  металлическая .  .  . 

1 

дезинфекціонные: 

13  Графинъ  стеклянный.  .  . 

I 

1 4  Стаканъ . 

I 

6  Тазы  цинковые  подъ  кро¬ 

15  Термометръ  стѣнной  (Рео¬ 

вати-носилки  .... 

2 

мюра)  . 

1 

-  10  - 


О  ГІ  И  С  I* 


предметовъ,  находящихся  въ  помѣщеніи  проводника  и  клозетѣ. 


2; 

Названіе  предметовъ. 

с 

«1 

1 

Названіе  предметовъ 

*=; 

с 

Въпомѣщеніи  проводника 

Разн.  принадлежности : 

М  е  б  е  л  ь: 

5 

Щетка  половая . 

I 

1 

Стѣнной  шкафъ  для  бѣлья 

I 

6 

7 

Фонарь  ручной-сигнальный. 
Матрацъ  складной  .  .  . 

1 

I 

и  посуды  . 

2 

Рундукъ  для  разныхъ  при¬ 

Въ  клозетѣ: 

надлежностей  .... 

I 

!  3 

Откидныхъ  табуретовъ  для 

і 

Судно  подкладное  эмалиро¬ 

образованія  кроватей  .  . 

2 

ванное  . 

I 

!  4 

Столикъ  откидной  при  стѣ¬ 

2 

Горшокъ  ночной  эмалиро¬ 

нѣ  съ  трубой  для  самовара. 

I 

ван  ним . 

1 

О  II  и  о  ь 


предметовъ,  находящихся  въ  шкафѣ  и  рундукѣ  помѣщенія 
*  проводника. 


Щ 

щ 

Н азва и іе  и редяетовъ. 

о 

I 

г; 

Названіе  и  р  ед  я  сто  въ . 

Ко  Г. 

Посуда  и  столовыя  при¬ 
надлежности: 

Въ  стѣнномъ  шкафу: 

Бѣлье  и  постельныя  при¬ 

9 

Тарелокъ  эмалированныхъ: 

»  глубокихъ  .  . 

4 

надлежности:  (по  рас¬ 

ю 

»  мелкихъ  .  .  . 

4 

чету  па  4  койки). 

1 1 

12 

Мисокъ  эмалированныхъ  . 
Чайникъ  эмалированный  . 

4 

і 

Матрановъ  тиковыхъ  .  . 

I  * 

Кружекъ  .  .  »  ... 

4 

і 

8 

и 

Блюдецъ  .  .  »  ... 

4 

2 

Одѣялъ  лѣтнихъ  или  зим-  1 

8 

15 

Солонокъ  .  .  »  ... 

2 

нихъ . 

іб 

Ножей  съ  вилками  паръ  . 

4 

0 

Простынь  холшевыхъ  .  . 

8 

і? 

Ложекъ  (  столовыхъ  .  . 

4 

4 

Наволокъ  верхнихъ  хол¬ 
шевыхъ  . 

іб 

і8 

(фраже)  (  чайныхъ  .  .  . 

4 

5 

Наволокъ  нижнихъ  тико¬ 

8 

Въ  рундукѣ: 

выхъ  ....... 

6 

Полотенецъ  больничныхъ  . 

8 

19 

Самоваръ  мѣдный  .  .  . 

і 

/ 

Полотенецъ  докторскихъ  . 

;  4 

20 

Умывальникъ  эмалирован.: 

,  8 

Халатовъ  докторскихъ  ко- 

»  тазъ.  .  .  . 

і 

і  ленкоровыхъ . 

4 

21 

»  рукомойникъ. 

і 

1 

22 

1  Ведро  для  воды  желѣзное 

1  КН 

(Д 

крашенное  .  .  .  .  . 

і 

ч» 

17 


опись 

предметовъ,  находящихся  въ  заразномъ  отдѣленіи. 


* 


Названіе  предметовъ. 


Мебель: 

Кроватей  деревян.  укрѣп¬ 
ленныхъ  къ  стѣнѣ.  . 
Столикъ-шкафчикъ  . 
Угольникъ  для  графина 
Шкафъ  стѣнной  для  бѣлья 

и  посуды . 

Рундукъ  для  разныхъ  при¬ 
надлежностей  .... 
Табуретъ  деревянный  /  . 

Врачебныя  пособія  и  де¬ 
зинфекціонные  приборы. 

7  Термометръ  максимальн.  Ц. 


]§1 

% 

Названіе  предметовъ. 

а1 

і 

8 

Шпадель  металлическій .  . 

I 

о 

9 

Мензурка  стеклянная.  .  . 

I 

л. 

I 

ІО 

Пульверизаторъ  Ричардсона 

I 

I 

Разныя  принадлежности: 

I 

1 1 

Икона  . 

Г 

I 

I 

I  2 

13 

ПлевателгЛицъ  жел.  эмалир. 
Термометръ  стѣнной  (Рео¬ 

і 

мюра)  . 

ід  Щетка  половая.  .... 

і 

15 

Графинъ  стеклянный.  .  . 

і 

иі 

іб  Стаканъ  стеклянный.  .  . 

і 

О  ГТ  И 

предметовъ,  находящихся  въ  шкафикѣ  и  рундукѣ  зарази,  отдѣленія. 


% 

Названіе  предметовъ. 

Кол. 

* 

>: 

Названіе  предметовъ. 

і 

с 

Въ  стѣнномъ  шкафу: 

,0 

Тарелокъ  эмалир.  мелкихъ. 

2 

Бѣлье  и  постельныя  принад¬ 

1 1 

Мисокъ  эмалированныхъ  . 

2\ 

лежности  (по  расчету  на  2 

12 

Чайникъ  » 

I 

койки). 

13 

Кружекъ  » 

2 

!  і 

Полотенецъ  докторскихъ  . 

2 

ч 

Блюдецъ  > 

2 

1  г 

Полотенецъ  больничныхъ  . 

! 

15 

Солонокъ  *> 

Іі 

3 

Простынь  холшевыхъ  .  . 

4І 

іб 

Ножей  съ  вилками  паръ  . 

2 

4' 

Одѣялъ  лѣтнихъ  і 

17 

Ложекъ  )  .  .  столовыхъ 

2 

или  зимнихъ  1 

2 

і8 

(Фраже)  1  .  .  чайныхъ  . 

2. 

1  5І 

Наволочекъ  верхнихъ  холщ. 

8! 

|  б 

Наволочекъ  нижн.  тиков.  . 

!  4 

Въ  рундукѣ: 

!  V 

Матрацевъ  тиков.  .  .  . 

4 

8 

Халатовъ  докторскихъ  ко¬ 

Умывальникъ  эмалирован.: 

ленкоровыхъ  . і 

2 

19 

Тазъ . 

і! 

Посуда  и  столовыя  при¬ 
надлежности. 

2() 

21 

Кувшинъ . 

Горшокъ  ночной  эмалиро¬ 
ванный  . 

1 1 

;  I 

9І 

Тарелокъэмалир.  глубокихъ 

2 

22 

подкладное  эмалир. 

I 

Яр  44 Ч4?>4> Ь 


ДНІПРОПЕТРоі 

*«ЛлСг;а 

Дм.  Жовтлевоі  Рев  о 


ЯНН 


I 

1 


&&а  терининспал  ф.  9. 


ЧЕРТЕЖЪ  САНИТАРНАГО 


Фасадъ 

а  ЯЧ 


о 


ІЛ 


гж 


■;г‘,ѵ,-ч 


й®  1 


з*с. 


К 


ПЛАНЪ 

м 


ь'  (= 


Им 


1  О! 


..Ий.* 


X 


/с  х  е  ѵ  2  о 

И1ІІ  НГН+- 


/0987  6  «Г  V  3  2 

н-н-н  і  И  И  Ж  +  Н- 


ОБЪЯСНЕЕНІ 

Л—  Отдѣленіе  для  заразныхъ/  а)  2  кровати,  Ь)  шкафикъ,  с)  помѣщеніе  для  провожатаго  съі 
/? —  Отдѣленіе  для  врача .  а)  кровать  для  врача,  Ъ)  аитечный  шкафъ  съ  верхнимъ  отдѣленіе* 
е)  умывальникъ.  Г)  откидной  столикъ,  $)  откидная  скамья. 

С— Отдѣленіе  для  провожатаго,  о)  сидѣнье  съ  ларемъ  для  хозяйственныхъ  прннадлсжносте 
Ь'О  -Хирг/ргическое  отдѣленіе,  а)  кровати  носилки,  Ъ)  ирригаторъ,  в)  сѣни  и  дополнительны 


ІЯ  ВРАЧЕЙ  и  РАНЕНЫХЪ 


и 


мм 


Видъ  Разрѣзъ 
сзади  по  М  N 


.  ДО 


ілИ 


/  саис< 


Сальникъ  устроенный  въ  стѣнѣ 
между  отдѣленіями:  А)  для  зараз¬ 
ныхъ  и  В)  врача. 


.  .  /50  - * 

„  50  іер  ./«. 


М -м 


.  86 


ѵ-  -  Н 


ч 


а)  Прокладка  изъ  резины. 

Г>)  Дезинфекціонная  набивка. 


ІООѴьЮЯі  0  400  X 

11І11111.11  1 _ 1 _ 

200-Х 

Тара 

84.9  и 

Родл  отопленія 

Водяное 

Освѣщеніе 

Свѣчами 

Площадь  пола  к  улова  80.  в  кв  м 

Внут реній  обломъ  безъ  ентнъ  и  сидѣній 

82.5  куГ,  г. 

ПЛАН  У: 

шкафомъ  для  посуды  сі)  крюкъ  для  иррпгатора. 

*  и  нижнимъ  для  хирургическихъ  принадлежностей,  с)  письменный  столъ,  сі)  этажерка,  к)  стулъ 

Ьнной.  е)  столикъ  навѣсный,  аа)  дополнительныя  подъемныя  скамьи, 
больныхъ,  (1  и  е)  люки  ледника  —  Н— Корридоръ  Е)  Печь  водянаго  отоплопія  —1)  -  Клозетъ 
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жкшиш. 


